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FINARTIS S.A. 

Societe Anonyme 

44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 187.810 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblee Generale Statutaire convoquee pour le 30 juin 2016 a 14.00 heures n'ayant pu deliberer 
valablement sur la decision a prendre quant a la poursuite de I’activite de la societe, faute de quorum 
de presence, 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont pries d'assister a I'Assemblee Generale Ordinaire qui 
se tiendra extraordinairement le lundi 6 fevrier 2017 a 14.00 heures au siege social avec pour 

ORDRE DU JOUR 

Deliberation et decision sur la dissolution eventuelle de la societe conformement a I’article 100 
de la loi du 10 aout 1915 sur les societes commerciales 

Pour assister ou etre represents a cette assemblee, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont 
pries de deposer leurs titres cinq jours francs avant I'Assemblee au siege social. 

Le Conseil d'Administration 


